3 


6 


13 


14 


1002 D1 

1003 C4 

1004 G9 

1005 B4 

1300 E4 

1301 E4 


1302 B4 

1303 C4 

1305 G9 

1306 G2 

1307 E2 

1308 Cl 


1311 E6 

1312 E7 

1314 C2 

1315 F3 
1350 D9 
2300 C3 


2301 C4 

2302 D5 

2303 E8 

2304 D1 1 

2305 F1 1 
2307 E4 


2309 FI 3 

2310 Dll 

2311 C11 

231 3 F1 1 

2314 FI 3 

2315 Cl 2 


2316 D12 

2317 C12 

2318 E5 

231 9 BIO 

2320 D12 

2321 Cl 3 


2323 C3 

2324 C4 

2325 D6 

2327 BIO 

2328 El 

2329 E2 


2330 F10 

2331 F10 

3300 C3 

3301 C2 

3302 D2 

3303 E2 


3304 B5 

3310 B13 

3317 D6 

3323 El 2 

5307 D3 

3305 C4 

3311 F1 1 

3318 CIO 

3324 El 2 

5308 D1 2 

3306 B14 

3312 E12 

331 9 D6 

5303 D6 

6304 BIO 

3307 F10 

3313 F10 

3320 D7 

5304 FI 3 

6305 B1 1 

3308 Cl 4 

3314 FI 3 

3321 F10 

5305 C4 

6306 D8 

3309 El 0 

3316 D6 

3322 El 2 

5306 C5 

6307 Cl 1 


6308 E10 

6318 B13 

7306 El 3 

9308 D12 

931 6 G3 

6309 E10 

6354 Cl 4 

7307 B14 

9309 C5 

F410C1 

6314 Cl 4 

6355 B1 3 

9301 D14 

9310 Ell 

F41 1 C2 

6315 A1 2 

6360 E9 

9302 Cl 2 

9311 Cl 4 

F412C2 

6316 B13 

6361 E9 

9303 D5 

9312 FI 3 

F413 C2 

6317 C13 

7305 Ell 

9304 F10 

9315 E3 

F414 C2 


F415D2 
F416D2 
F417 D2 
F418D2 
F41 9 D2 
F420 D8 


F421 E8 1299 E5 141 6 D4 

F422F9 1410 C3 141 9 D2 

F423 F9 141 1 C5 1424 E9 

F424 F2 1412 C5 1444 D8 

F524C14 1413 CIO 1445 C8 

1297 D5 1415 D8 1810 Cl 1 


1811 Cl 1 1817 Dll 1825 E13 

1812 Cl 1 1820 F10 1826 F13 

181 3 Cl 1 1821 B4 1827 D7 

1814 E10 1822 E12 1828 B13 

1815 F10 1823 E12 1829 B14 

1816 FI 0 1824 El 2 1830 A1 3 


1831 Cl 3 1837 El 3 1844 C4 

1832 Cl 3 1838 FI 3 1846 C4 

1833 B1 4 1839 Ell I860 FI 0 

1834 C14 1840 Ell 1861 E10 

1835 BIO 1841 F1 1 1862 D1 2 

1836 BIO 1842 FI 0 1863 E2 
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1007 G11 

1105 G7 

1106 H7 

1107 H7 

1108 17 

1109 H9 

1110 110 
1112 H10 
111319 
1304 H8 
1309 H8 

1 M02 HI 3 

2000 A9 

2001 G9 

2002 B5 

2003 A3 

2004 C2 

2005 D1 

2006 C2 

2007 El 

2008 G3 

2009 H1 1 

2010 HI 

201 1 E8 

2012 E8 

2013 C8 

2014 F6 

2015 F5 

2016 D5 

2017 C8 

2018 H12 

2019 H2 

2020 D1 1 

2021 111 

2022 El 1 

2023 B1 2 

2024 D12 

2025 D13 

2026 G3 

2027 E2 

2028 CIO 

2029 E10 

2030 El 2 

2031 Cl 2 

2032 D13 

2033 D1 3 

2034 HI 2 

2035 E7 

2036 C7 

2037 H4 

2038 El 1 

2039 CIO 

2040 Cl 

2041 G12 

2042 G1 2 
2043 G1 2 

2044 D1 1 

2045 E10 

2046 13 

2047 14 

2048 14 

2049 G12 

2050 F4 

2051 H10 

2052 D7 

2053 D5 

2054 C6 

2055 D7 

2056 B7 

2057 C6 

2058 Cl 

2059 C9 

2060 E8 

2061 C2 

2062 D1 

2063 F5 

2064 D1 2 
2065 G1 2 
2066 D1 1 

3000 A1 

3001 F5 

3002 Cl 

3003 Cl 

3004 D1 

3005 C3 

3006 D2 

3007 E2 

3008 El 

3009 El 

3010 HI 

3011 HI 

3012 F3 

3013 G4 

3014 C7 

3015 C7 

3016 C7 

3017 D7 

3018 E7 

3019 E7 

3020 E7 

3021 G5 

3022 Cl 1 

3023 D1 2 

3024 D12 

3025 El 2 

3026 El 2 

3027 G2 

3028 G4 

3029 C7 

3030 El 1 

3031 Cl 1 

3032 CIO 

3033 HI 0 

3034 El 3 


3035 E5 

3036 H4 

3037 Cl 2 

3038 D13 

3039 H3 

3040 D1 3 

3041 El 3 

3042 G3 

3043 D1 

3044 F2 

3045 G5 

3046 F5 

3047 H2 

3048 D1 

3049 E3 

3050 E2 

3051 F3 

3052 Cl 2 

3054 F4 

3055 15 

3056 13 

3057 B12 

3058 E2 

3059 Cl 

3060 H4 

3061 E7 

3062 C7 

3063 Cl 2 

3065 B6 

3066 HI 3 

3067 HI 3 
3068 A10 
3070 A10 

3071 A10 

3072 A10 

3073 A1 1 

3074 A1 1 

3075 A1 1 

3076 A1 1 

3077 A1 1 
3078 A1 2 
3079 A1 2 
3080 A10 

3081 A10 

3082 A10 

3083 A1 1 

3084 A1 1 

3085 A1 1 

3086 A1 1 

3087 A1 1 
3088 A1 2 
3089 H5 
3090 A1 2 
3091 D12 
3999 A1 3 

5001 C6 

5002 F9 

5003 CIO 

5004 C8 

5005 C8 

5006 DIO 

5007 A8 

5008 B8 

5009 B5 

5010 A4 

5011 D9 

5012 D8 

5013 D8 

5015 C6 

5016 D5 

5017 A2 

5018 H12 

5019 112 

5020 HI 2 

5021 G11 

5022 G11 

5025 El 0 

5026 El 0 

5027 E8 

6002 D7 

6003 C6 

6004 D6 

6005 D5 

6006 14 

6007 C7 

6008 D7 

6010 G4 

6011 F4 

6012 E7 

6013 C7 

6014 H5 

6015 G5 

6017 14 

6018 E5 

6019 CIO 

6020 E4 

6021 E10 

6022 H2 

6023 El 3 

6024 A4 

6025 A3 

6026 H3 

6027 C7 

6028 E7 

6029 H1 1 

6030 H1 1 

6031 G12 

6032 A2 

6033 A3 

6035 C5 

6036 C5 
6038 D2 

6040 G1 2 

6041 E10 


6042 HI 3 

6043 G1 3 
6044 G1 3 

7001 C4 

7002 B9 

7003 CIO 

7004 H5 

7005 C8 

7006 D8 

7007 C7 

7008 E7 

7009 G4 

7010 E12 

7011 F3 

7012 F3 

9001 E8 

9002 FI 3 

9003 A3 

9004 H7 

9005 F10 

9006 F10 

9007 F10 

9008 B5 

9009 A2 

9010 F1 1 

9011 D8 

9012 D8 

9013 C8 

9014 C8 

9015 DIO 

9016 DIO 

9017 E4 
F002 C7 
F003 C6 
F005 D8 
F007 F2 
F008 D5 
F009 D6 
F012 D12 
F014 E12 
F016B12 
F017D11 
F018 A8 
F021 A13 
F022 A13 
F024 D13 
F025 D13 
F027 D1 1 
F028 D1 1 
F029 A8 
F030 C5 
F290 HI 2 
F292 HI 2 
F293 HI 2 
F294H12 
F295 HI 2 
F296 HI 3 
F297 HI 2 
F298H12 
F299 A8 
F300 H7 


F301 

H7 

F302 H8 

F425 E5 

1001 

E10 

1002 

DIO 

1003 

E10 

1004 

E10 

1005 

A2 

1006 

A3 

1007 

C4 

1008 

D3 

1009 

Cl 

1010 

D2 

1011 

Cl 

1012 

E4 

1013 

B8 

1014 

B7 

1015 

F10 

1016 

F10 

1017 

F10 

1018 

E2 

1019 

G10 

1020 

F3 

1021 

El 

1022 

F2 

1023 

F2 

1024 

F3 

1025 

F2 

1026 

G13 

1027 

C2 

1028 

G1 

1029 

G2 

1030 

D12 

1033 

F4 

1034 

F6 

1036 

F5 

1037 

C7 

1038 

C7 

1039 

D6 

1040 

G5 

1041 

H5 

1042 

C7 

1045 

C6 

1046 

C7 

1051 

E7 

1052 

D7 

1055 

E7 

1057 

D7 

1059 

E7 

1062 

BIO 

1063 

BIO 

1064 

B8 

1070 

DIO 


1072 DIO 

1073 G11 

1074 G11 

1076 G10 

1077 G11 
1081 F6 

1084 F9 

1085 D1 1 

1088 D13 

1089 D12 

1092 El 3 

1093 El 3 

1094 FI 2 

1096 A2 

1097 A2 

1098 A4 

1099 A4 
MOO A5 
1101 A4 

1107 C6 

1108 D6 

1109 C7 

1110 D8 

1111 C8 

1112 E8 

1113 E8 

1114 D9 

11 16 CIO 

1117 DIO 

1120 C12 

1121 D13 

1122 E13 
1124 H1 1 

1131 15 

1132 14 

1133 13 

1134 H3 

1135 G3 

1136 H3 

1137 G4 

1138 H4 

1139 G4 

1140 G5 

1141 HI 
1145 E7 

1290 HI 2 

1291 H12 

1292 111 

1293 112 

1294 C8 

1295 E5 

1296 E5 
1845 D9 
1847 D2 

1849 Cl 

1850 H4 

1851 C6 

1852 B8 

1853 Cl 3 

1854 BIO 

1855 D7 
cOOl F8 
c002 E8 





